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Começamos 2016 focalizando o tema uveítes. A Dra. Heloisa Nascimento, chefe do serviço 
de Uveítes da UNIFESP, revisitou o tema a nosso pedido. Fez extensa revisão com mais de 40 páginas, 
figuras e fotos, apresentando uma revisão compreensiva que será muito útil ao oftalmologista iniciante 
e ao colega que, mesmo tendo experiência no assunto, poderá rever conceitos e ter acesso ao que de 
mais atual existe sobre o assunto. 


Por isso nós, da e-oftalmo.cbo, convidamos vocês a reverem o tema, navegando por nossas 
páginas e se inteirando sobre todos os aspectos diagnósticos e terapêuticos das uveítes. 

Lembramos, ainda, a todos os colegas que quiserem contribuir com a nossa revista eletrônica, 
que devem observar as orientações aos autores em nosso site, enviando suas contribuições 
diretamente ao site da revista. 

Esperamos sua contribuição para a mais nova revista indexada da oftalmologia brasileira! 


Com os desejos de um Feliz 2016, 


Carlos Moreira Jr. 
Editor-Chefe 
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